FUJ@LAMP 
PRODUCT 


CATALOG 


強く 、 頼 も し く 、 美 し い 、 光 。 


どこ まで も 進み 続け る 光 の よう に 。 
ニー ズ を 拡げ け 、 そ し て ニー ズ の 先 を 目指 し て 


гч 


れ か ら も お 客 様 の オン リー ワン と な る 、 
価値 ある 「 光 」 を お 届け 続け ます 。 
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METAL HALIDE 
LAMPS 


メタ ル ハ ライ ドラ ンプ 


品 R66C17 F66C 151 U66C15I R6ONDS F6ONDS F6ONDV 
形状 ミラ ー 付 き ミラ ー 付 き ミラ ー 付 き シン グル エン ド シン グル エン ド シン グル エン ド 
特徴 高 演色 高安 定 UV ラン プ 高 演色 高安 定 高安 定 
寸法 УМ ф 60, 高 さ 60mm, ハー ネス 長 130mm 全長 80mm (Max.) 
焦点 距離 / 光 中 心 WD:40mm LCL:37mm 
定格 ラン プ 電 力 60W 
調 光 範囲 60W 定格 固定 使用 40W ~ 80W 60W 定格 固定 使 40W ~ 80W 
点灯 方 向 ※ ら 垂直 下向き 点灯 を 基本 と し 土 90 度 まで 可 BD/HOR 
全 光束 (Im) 590 ※1 610 ※1 一 3000 -- 800 2500 + 800 2600 + 800 
еще (к) 参考 什 6000 + 1500 6400 + 1500 - 7000 + 1500 7200 + 1500 7200 + 1500 
定格 寿命 (h) ※3 3000 4000 4000 2000 2000 2000 
ЕЕ = GZY9.5 
対応 可能 バラ スト 当社 専用 バラ スト 
Fig.No. 

安定 器 
品名 定格 電圧 調 光 消費 電力 再 点灯 時 間 認証 規格 Fig.No. 
M66SBU AC100 — 240V 40-- 80W 80W + 5% 20 秒 以 上 UL CE 3 


※ 1 ラン ブ プ 端面 より 40mm 地点 に の 8 ファ イ バ ー (L=550mm) を 構え た 構成 に お ける 出射 端 全 光束 。 

же 点灯 角度 に よっ て 、 照 度 ・ 色 温度 ・UV 強度 等 に 変化 が あり ます 。 

жз 定格 COW 点灯 で 当社 試験 環境 に て 評価 し た 数 値 。 点 灯 条 件 (ON-OFF 頻度 )・ 使 用 環境 に より 異な る 場合 が あり ます 。 
・ 全 光束 は 代表 値 で あり 、 そ の 値 を 全て 保証 する も の で は あり ませ ん 。 

・ よ り よ い 商 品 を 造る た め に 予告 な く 仕様 を 変更 する 場合 が ご ざい ます 。 


Fig-1 Fig-2 Fig-3 


「 傾斜 機能 材料 」 を 用 いた 封 止 構造 
A 从 来 四 封 止 构造 В PROGRE の 封 止 構造 


ヒー ト サ イ クル に よる 歪み で クラ ッ ク 破 壊 が 生じ や すい 構造 
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ヒー ト サ イ クル に お いて も 界面 の な い 構 造 に よ リ クラ ッ ク 破 壊 を 防ぐ 


ハロ ゲン 電球 


(JIS ем : JCR) 


光学 用 ミラ ー 付 タイ ブ 


GX5.3 Base す 法 (mm) Max. 
品名 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W) | ミラ ー 径 (А) 全長 (B) 7-4563 WD] (mm) | 色 温度 (K) 参考 値 | 定格 寿命 (h) 点灯 方 向 Fig.No. 

ж EKZ 10.8У 30W 10.8 30 50.7 44,5 38.1 3100 200 BD/HOR 1 
* EPN 12V 35W 12 35 50.7 44.5 29 3300 50 BD/HOR 1 
* EPT 10.8V 42W 10.8 42 50.7 44.5 38.1 2900 8000 BD/HOR 1 
* ENZ 30V 50W 30 50 50.7 44.5 29 3400 25 BD/HOR 1 
* ENW 19V 80W 19 80 50.7 44.5 44.5 320 200 BD/HOR 1 
ж DDL 20V 150W 20 150 50.7 44,5 194,5 3150 500 BD/HOR 1 

EKE 21V 150W 21 150 50.7 44.5 44.5 3250 200 BD/HOR 1 
ж ЕТУ 21У 150W 21 150 50.7 44.5 44.5 3400 40 BD/HOR 1 

ТЕК 100V 150W 02 100 150 50.7 44,5 317 - 50 BD/HOR 1 

EJL 24V 200W 24 200 50.7 44.5 31.7 3400 50 BD/HOR 1 

ELC 24V 250W 24 250 50.7 44.5 31.7 3400 50 BD/HOR 1 
ж ELC/5 25V 250W 25 250 50.7 44,5 317 3400 50 BD/HOR 1 

GY5.3 Base TA (mm) Max. 
品名 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W) | ミラ ー 径 (А) 全長 (В) [7-77 WD] (пт) | 色 温度 (K) 参考 値 | 定格 寿命 (h) 点灯 方 向 Fig.No. 

ж ESJ 82V 85W 82 85 50.7 44.5 32 - 40 BD/HOR 2 
* ESD 120V 150W 120 150 50.7 44.5 44.5 3350 12 BD/HOR 2 
ж ЕҮА 82V 200W 82 200 50.7 44.5 38.1 3300 50 BD/HOR 2 
* ENH 120V 250W 120 250 50.7 445 152.4 3250 175 BD/HOR 2 
ж EDR 100V 300W 100 300 50.7 44.5 152.4 3350 35 BD/HOR 2 
ж ELH 120V 300W 120 300 50.7 44.5 152.4 3350 35 BD/HOR 2 


ж 印 製品 は ロッ ト 受 注 生産 品 で す 。 


GZ6.35 Base 寸法 (тт) Мах. 


品名 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W) | ミラ ー 径 (А) 全長 (В) |7-Ғ/ЖЕ WD] (mm) | 色温 度 (K) 参考 値 | 定格 寿命 (h) 点灯 方 向 Fig.No. 
ж ЕЕМ 8V 50W ※ 8 50 50 42 32 3350 50 BD/HOR 3 
ж EFM/D 8V 50W 8 50 50 42 32 3350 50 BD/HOR 3 
ж JCR 12V 50W Н20 12 50 50 42 32 3000 2000 BD/HOR 3 
ж EFN 12V 75W 12 75 50 42 32 3400 50 BD/HOR 3 
EFP12V 100W 12 100 50 42 32 3400 50 BD/HOR 3 
JCR 12V 100W H10 12 100 50 42 32 3100 1000 BD/HOR 3 
JCR 15V 150W H5 15 150 50 42 36 3100 500 BD/HOR 3 
EFR 15V 150W 15 150 50 42 32 3400 50 BD/HOR 3 
ж JCR15V150WH5AL Ж 15 150 50 42 36 3100 500 BD/HOR 3 
JCR15V 150W AL ※ 15 150 50 42 32 3400 50 BD/HOR 3 
※ ア ルミ コー ティ ング ミラ ー 
GX7.9 Base す 法 (mm) Max. 
品名 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W) | =5— (А) 全長 (B) 7-+/58 MD] (mm) | 色 温度 (K) 参考 値 | 定格 寿命 (h) 点灯 方 向 Fig.No. 
ж DNF 21У 150W 21 150 57.2 45.1 69.1 3400 25 HORIZ 4 


ж 印 製品 は ロッ ト 受 注 生産 品 で す 。 
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x ж 


— 


G4 Base 寸法 (mm) 
品名 ANSI | 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W)| A(Max.) | B(Max.) C 全 光束 (Im) | 色 温度 (K) 参考 值 | 定格 寿命 (h) | フィ 7 ラメ ツ ト タ 77 | Fig.No. 
JC 6V 10W M ESA/FHD 6 10 9 30 19.5 200 3200 100 C-6 1 
JC 6V 20W M ESB/FHE 6 20 9 30 19.5 450 3200 100 C-6 1 
G6.35 Base 寸法 (mm) 
品名 ANSI | 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W)| A(Max.) | В(Мах.) C 全 光束 (Im) ВЕ (К) 参考 値 定格 寿命 (h) | 245х747 | Fig.No. 
JC 12V 50W BRL/BCD 12 50 11.5 44 30 1400 3300 50 СЕ-6 1 
JC 24V 150W FCS 24 150 13.5 50 30 5000 3400 50 СЕ-6 1 
FDV 24V 150W FDV 24 150 13.5 50 30 4300 3300 100 СЕ-6 1 
JC 24V 250W ЕН) 24 250 13.5 55 33 8500 3400 50 СЕ-6 1 
JC 25V 250W 25 250 13.5 56 33 8500 3400 50 СЕ-6 1 
EVD 36V 400W EVD 36 400 18 60 36 16000 3450 50 СЕ-6 1 


ж 印 製品 は ロッ ト 受 注 生産 品 で す 。 


Fig-1 


хх ※ ж 


ж ж 


G6.35 Ваѕегох 19 TA (mm) 
品名 ANSI | 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W)| A(Max.) | B(Max.) C 全 光束 (Im) ВЕ (К) 参考 值 | 定 格 寿命 (h) | 245х747 | Fig.No. 
JC 12V 50WL 12 50 13 60 36 1300 3300 50 СЕ-6 2 
JC 12V 100W L 12 100 10.5 60 36 2900 3300 50 СЕ-6 2 
JC 24V 50W L 24 50 10.5 60 36 1300 3200 100 СЕ-6 2 
JC 24V 75WL 24 75 14 60 36 2000 3250 50 CF-6 2 
JC 24V 100WL 24 100 13 60 36 2900 3300 50 СЕ-6 2 
JC 24V 150W L 24 150 13.5 61 37 4800 3400 50 СЕ-6 2 
JC 24V 250W L 24 250 13.5 63 37 8500 3400 50 СЕ-6 2 
GY6.35 Base TA (mm) 
品名 ANSI == (V) | 消費 電力 (W) | A(Max.) | B(Max.) с 全 光束 (Im) | BBE (K) 参考 値 定格 寿命 (h) | 245Х/М42 | Fig.No. 
JC 12V 100W FCR | 12 100 11.5 44 30 3400 3300 50 СЕ-6 3 
JC 24V 300W S | 24 300 13.5 55 33 9900 3400 50 CF-6 3 
GY9.5 Base 寸法 (mm) 
ра ANSI | 定格 電圧 (V) | 消费 电力 (WÎ А(Мах) | B(Max.) с 全 光束 (im) Гейт «) #218 EER (н) | 7 タッ ト タ イ 7 | Fig.No. 
JC 28V 300W С/С 28 300 15 60 36.5 9600 3400 50 СЕ-6 4 


ж 印 製品 は ロッ ト 受 注 生産 品 で す 。 


Fig-2 


Fig-3 


Fig- 


4 
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光学 用 ダブ ルコ イル タイ プ 


G5.3 Base 寸法 (mm) 
品名 ANSI | 定格 電圧 (М) | 消费 电力 (W)| А(Мах) | BMmax) с 全 光束 (im) | BBE K 多 半 | 定格 寿 命 (h) | 77 ラ ルツ ト タ イ 7 | Fig.No. 
ж JCD 100V 500W C/LD 100 500 22 62 36.5 12500 3200 150 CC-6 1 
*| DVY 120V 650W DVY 120 650 24 62 36.5 20000 3400 25 CC-6 1 
G6.35 Base 寸法 (mm) 
品名 ANSI | 定格 電圧 (v) | 消費 電力 (W)| A(Max.) | BMmax) с 全 光束 (Im) [EBE (K) 参考 全 | 定格 寿命 (h) | 77 ラ メット タ 77 | Fig.No. 
ж JCD 100V 100W SX 100 100 13.5 50 30 2100 3050 100 CC-6 2 
ж JCD 100V 150W SX 100 150 13.5 50 30 3300 3075 200 CC-6 2 
ж JCD 100V 250W SX 100 250 16 50 33 6000 3050 300 CC-6 2 
* JCD 100V 300W SX 100 300 16 50 33 6900 3100 300 CC-6 2 
G6.35 Base 20 х 19 SEED 
品名 ANSI | 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W)| A(Max.) | В(Мах.) C 全 光束 (Im) | @mEË (К) 参考 值 | 定格 寿命 (h) | フィ ラメ ツ ト タ 77 | Fig.No. 
JCD 100V 200W СЛ. 100 200 22 63 37 5000 3200 50 CC-6 3 
JCD 100V 300W сл. 100 300 22 63 37 7500 3200 150 CC-6 3 
ж JCD 120V 300W сл. 120 300 22 63 37 7500 3200 150 CC-6 3 
ж JCD 100V 500W СЛ. 100 500 22 63 37 12500 3200 150 CC-6 3 
ж JCD 100V 650W СЛ. 100 650 22 63 37 17750 3200 150 CC-6 3 
* JCD 120V 650W C/L 120 650 22 63 37 17750 3200 75 CC-6 3 


ж 印 製品 は ロッ ト 受 注 生産 品 で す 。 
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ж ж 


GX9.5 Base 


寸法 (mm) 
品名 ANSI | 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W)| A(Max.) | B(Max.) C 全 光束 (Im) | 色温 度 K) 参考 値 定格 寿命 (h) | フィ ラメ ツ ト タ 77 | Fig.No. 
JCD 100V 300W C/T 100 300 20 65 37 7500 3200 150 CC-6 T 
JCD 100V 300W B/T 100 300 20 65 37 6700 3050 300 CC-6 7 
JCD 100V 500W B/T 100 500 20 65 37 11000 3050 500 CC-6 7 
JCD 100V 500W С/Т 100 500 20 65 37 13500 3200 200 CC-6 7 
JCD 100V 650W C/T 100 650 20 65 37 16250 3200 200 CC-6 7 
G9.5 Base 寸法 (mm) 
品名 ANSI | 定格 電圧 (V)| 消 費 電力 (W)| A(Max) | B(Max) с 全 光束 (Im) ВЕ (K) 参考 值 | 定格 寿命 (h) | 245х047 | Fig.No, 
JCD 100V 1000W C/Z 100 1000 32 95 62 28000 3200 150 CC-6 8 
JCD 100V 1000W B/Z 100 1000 32 95 62 24000 3050 800 CC-6 8 
GY9.5 Base 寸法 (mm) 
品名 ANSI [ERRE (V) | 消費 電力 (W)| А(Мах) | B(Max) с 全 光束 (Im) BE (K) 参考 值 | 定格 寿命 (h) | 245х047 | Fig.No, 
JCD 100V 300W C/C 100 300 22 63 36.5 7500 3200 150 CC-6 9 
JCD 100V 500W C/C 100 500 22 63 36.5 13000 3200 150 CC-6 9 
JCD 100V 650W C/C 100 650 22 63 36.5 17750 3200 150 CC-6 9 
JCD 120V 650W C/C 120 650 22 63 36.5 17750 3200 75 CC-6 9 
ж 印 製品 は ロッ ト 受 注 生産 品 で す 。 
- й т a = 
li 1 е а 
в Ев в 
Ë Lr É 
| 1 1| I | =m 
| TT | 
Fig-7 Fig-8 Fig-9 
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(JIS 名 称 : ЈР) 


Аз-а AY DA ELS ¿mm 


GX9.5 Base HE (mm) 
品名 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W) | A(Max.) B(Max.) C 全 光束 (Im) | BBE K 5218 | 定格 寿命 (h) | 242/М42 Fig.No. 
ЕСІ) 100V 300W ВЛ. 100 300 20 110 70 6600 3050 300 C-13 1 
FCD 100V 500W B/SP 100 500 20 95 55 9500 3050 500 C-13 2 
FCD 100V 500W C/SP 100 500 20 95 55 12000 3200 200 C-13 2 
ЕСІ) 100V 500W ВЛ. 100 500 20 110 70 11500 3050 500 C-13 1 
FCD 100V 500W C/L 100 500 20 110 70 13000 3200 200 C-13 1 
FCD 100V 500W B/M 100 500 34 100 55.5 11000 3050 500 C-13 3 
FCD 100V 500W C/M 100 500 34 100 55.5 13500 3200 200 C-13 3 
FCD 100V 500W G/D 100 500 22 105 55 12500 3125 400 C-13D 4 


Fig-2 Fig-3 Fig-4 


GY9.5(GZ9.5) Base 寸法 (mm) 
品名 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W) | А(Мах.) В(Мах.) с 全 光束 (Im) | ÊRÊ K #218 | 定格 寿命 (h) | フィ ラメ ツ ト タ イガ Fig.No. 
FCD 100V 300W С/5 100 300 20 80 46.5 7500 3200 100 C-13 5 
FCD 100V 300W В/5 100 300 15 78 46.5 6200 3100 200 C-13 5 
FCD 100V 500W В/55 100 500 20 82 46.5 11000 3050 300 C-13 5 
FCD 100V 500W C/SS 100 500 20 82 46.5 13000 3200 100 C-13 5 
ЕНА 100V 500W 100 500 19.5 76 36.5 - 3200 75 C-13D 6 
ЕНА 120V 500W 120 500 19.5 76 36.5 - 3200 75 С-130 6 
FCD 100V 650W CS 100 650 20 82 46.5 16800 3200 100 C-13 5 
FCD 100V 650W В/5 100 650 20 82 46.5 14300 3050 500 C-13 5 
JCP 100V 650W 100 650 19.5 76 36.5 18750 3300 75 C-13D 5 
JCP 100V 1000W 100 1000 23 95 44.5 28500 3250 100 C-13D 5 
E26 Base 寸法 (mm) 
品名 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W) | А(Мах.) | В(Мах.) с 全 光束 (Im) | ВЕК Ê | 定格 寿命 (һ)| フィ メッ ト タ イ ブ Fig.No. 
FCD 100V 500W B/E2 100 500 20 | 115 76 11000 3050 500 | C-13 7 


ж 印 製品 は ロッ ト 受 注 生産 品 で す 。 


ж х х ¥ ж 


ж ¥ х х ж 


(JIS 名 称 : JP) 


д7—0 + RITA RAE SAD 


GX9.5 Base 寸法 (mm) 
品名 ANSI | 定格 電圧 (V) | 消费 电力 (W)| А(Мах) | В(Мах.) с 全 光束 (Im) | BRÊ KZE | 定格 寿命 (h) | 7 ラメ ツ ト タイ 7 | Fig.No. 
JS 100V 1000W C/T 100 1000 22 135 90 27000 3200 200 CC-8 1 
JS 100V 1000W B/T 100 1000 22 135 90 23800 3050 500 CC-8 1 
JS 100V 1000W B/U 100 1000 22 100 63.5 23000 3050 500 C-13 2 
JSH 100V 1000W В 100 1000 34 110 55 23000 3050 500 C-13 3 
JS 100V 1000W B/S2 100 1000 25 100 55 18000 3050 500 C-13D 4 
GX16 Base 寸法 (mm) 
品名 ANSI | 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W)| A(Max.) | В(Мах.) с 全 光束 (Im) | BRE K) 2218 | 定格 寿命 (h) 2(2Х/М42| Fig.No. 
JS 100V 1000W B/ 100 1000 30 140 85 23000 3050 500 C-13 5 
JS 100V 1000W C/M 100 1000 30 140 85 27000 3200 200 C-13 5 
JS 100V 1000W B/MP 100 1000 30 140 85 21000 3050 500 C-13 6 
JS 100V 1000W С/МР 100 1000 30 140 85 24000 3200 200 C-13 6 
JS 100V 1000W G/D 100 1000 25 140 85 23300 3125 500 C-13D 7 
15 100V 1500W B/ 100 1500 35 140 85 34500 3050 500 C-13 5 
JS 100V 1500W C/M 100 1500 35 140 85 42000 3200 200 C-13 5 
JS 100V 1500W B/MP 100 1500 35 140 85 29500 3050 500 C-13 6 
JS 100V 1500W С/МР 100 1500 35 140 85 35500 3200 200 C-13 6 
JS 100V 1500W G/D 100 1500 35 140 85 35000 3125 500 C-13D 8 
Ж 印 製品 は ロッ ト 受 注 生産 品 で す 。 
1 | ay 
- ТЕҢ Ш в ! ТҮГЕ) 
| На ТЕ ; Ж 
ІҢ _ | 
Fig-1 Fig-2 Fig-3 Fig-4 
ка да 
| p Ë 
1 " Чи І 4 | 
LLL + 
Fig-5 Fig-6 Fig-7 Fig-8 
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G22 Base 


寸法 (mm) 
品名 ANSI | 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W)| A(Max.) B(Max.) 全 光束 (Im) | BBE KSE | 定格 寿命 (h) | フィ ラメ ツ ト タ 77 | Fig.No 
JS 100V 1000W C/S1 100 1000 34 127 63.5 27000 3200 200 C-13 9 
JS 100V 1000W В/5 100 1000 34 135 75 23000 3050 500 C-13 9 
JS 100V 1000W С/5 100 1000 34 135 75 27000 3200 200 C-13 9 
JS 100V 1500W B/S 100 1500 40 150 75 34500 3050 500 С-13 9 
JS 100V 1500W C/S 100 1500 40 150 75 42000 3200 200 C-13 9 
JS 100V 2000W В/5 100 2000 39 176.5 90 48000 3050 500 C-13 11 
JS 100V 1000W BP/2 100 1000 25 150 70 21000 3050 500 C-13D 13 
JS 100V 1500W BP/2 100 1500 25 150 70 30000 3050 500 C-13D 14 
JS 100V 1500W CP/2 100 1500 25 150 70 35000 3200 200 C-13D 14 
E39 Base 寸法 (mm) 
品名 ANSI | 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W) A(Max.) | B(Max.) 全 光束 (Im) | BBE (К) ЖЕ | 定格 寿命 (h) 7452347 | Fig.No. 
JS 100V 1000W B/E 100 1000 30 145 105 23000 3050 500 C-13 15 
JS 100V 1000W C/E 100 1000 30 145 105 27000 3200 200 C-13 15 
JS/S 100V 1000W C/S Ж 100 1000 48 225 175 22000 3200 200 C-7A 16 
15/5 100V 1000W СЛ, Ж 100 1000 48 300 255 22000 3200 200 C-7A 17 
JS/SD 100V 1000WB ※ 100 1000 165 360 252.5 22000 3050 400 С-ТА 18 
15/50 100V 1000WC X 100 1000 165 360 252.5 26000 3200 200 С-ТА 18 
15/58 100V 1000W С 100 1000 165 360 252.5 26000 3200 200 С-ТА 19 
JS 100V 1500W В/Е 100 1500 35 145 105 34500 3050 500 C-13 15 
※ フ ロス トバ ル ブ 
ж 印 製品 は ロッ ト 受 注 生 産品 で す 。 
а Е А в à 5 
Кара 了 ші | iki ñ 
# š; £ ы 
14 ele rl 。 2%, 15 к Т! 
Ей ШЕ i Y: a 
WE T 
| г に Ц Е 
Fig-9 Fig-11 Fig-13 Fig-14 Fig-15 
ji k ТЕН! 1 в 
—| А 
= | 
= | i 
| に k 
Е 1 Д. 
و اي‎ š ні = 
Fig-16 Fig-17 Fig-18 Fig-19 
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х ж х ж 


х ж х ж 


ж 


хх % ¥ ж 


G38 Base 


寸 法 (mm) 
品名 ANSI | 定格 電圧 〈V) | 消费 电力 (W)| A(Max.) | B(Max.) (9) 全 光束 (Im) | ВЕК ФЕВ | 定格 寿命 (h) | 7 ィ 7 メッ ト タ イ 7 | Fig.No. 
JS 120V 1000W СЛ, CYV 120 1000 22 197 127 27500 3200 200 C-13D 20 
JS 100V 1500W СЛ. 100 1500 35 197 127 42000 3200 200 C-13 20 
JS 100V 1500W ВЛ, 100 1500 35 197 127 34500 3050 500 С-13 20 
JS 120V 1500W СЛ, CAZ 120 1500 35 203.2 127 38500 3200 300 C-13D 20 
JS 100V 2000W B/L 100 2000 45 210 127 48000 3050 500 C-13 20 
JS 100V 2000W СЛ. 100 2000 45 210 127 58000 3200 200 C-13 20 
JS 120V 2000W CYX 120 2000 45 215.9 127 59000 3200 250 C-13 20 
JS 220V 2000W 220 2000 45 215.9 127 52000 3200 300 C-13 20 
JS 240V 2000W 240 2000 45 215.9 127 52000 3200 300 C-13 20 
JS 100V 3000W В/М 100 3000 50 210 127 69000 3050 500 C-13 20 
JS 100V 3000W C/M 100 3000 50 210 127 78000 3200 200 C-13 20 
JS 120V 3000W C/M 120 3000 50 210 127 78000 3200 300 C-13 20 
JS 220V 3000W С/М 220 3000 50 220 127 78000 3200 300 C-13 20 
JS 100V 5000W В 100 5000 60 268 165 115000 3050 600 C-13 21 
JS 100V 5000WC 100 5000 60 268 165 145000 3200 500 C-13 21 
DPY 120V 5000W DPY 120 5000 60 268 165 140000 3200 500 C-13 21 
JS 220V 5000W 220 5000 60 268 165 135000 3200 400 C-13 21 
JS 100V 10000WC 100 10000 80 400 254 290000 3200 300 C-13 22 
DTY 120V 10000W DTY 120 10000 80 400 254 285000 3200 300 C-13 22 
JS 220V 10000W 220 10000 80 400 254 285000 3200 300 C-13 23 
JS 240V 10000W 240 10000 80 400 254 285000 3200 300 C-13 23 
JS 200V 20000W C 200 20000 130 560 354 580000 3250 300 C-13 24 
JS 200V 24000W C 200 24000 130 560 354 696000 3250 300 C-13 24 
xk 印 製品 は ロッ ト 受 注 生産 品 で す 。 
| А ы 
1 。 
| + | [1 
Е bi в s E 
гг!) 
Fig-20 Fig-21 Fig-22 
| і 3 ! ` 
| at 
ща, | 
i x? TAL 
H 
Fig-23 Fig-24 
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一 般 ・ ス タ ジ オ ・ ス テー ジ 用 


に ai 
a П Р 


Е11 Ваѕе 寸法 (mm) 
品名 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W) | A(Max.) B(Max.) C 全 光束 (Im) | BEEK) 3218 | 定格 寿命 (h) | フィ ラメ ツ ッ ト タ イブ Fig.No. 
JD 110V 100W М 110 100 11.5 70 49 1600 2900 1500 CC-8 1 
ж JD 110V 100W МЕ Ж 110 100 11:5 70 49 1520 2900 1500 CC-8 1 
JD 110V 150W M 110 150 14 70 49 2400 2900 1500 CC-8 1 
JD 110V 200W M 110 200 14 T5 49 3400 2900 2000 CC-8 1 
JD 110V 200W МЕ Ж 110 200 14 T5 49 3230 2950 2000 CC-8 1 
JD 110V 250W МЕ Ж 110 250 14 81 61 4280 2900 2000 CC-8 1 
JD 110V 250W M 110 250 14 81 61 4500 2900 2000 CC-8 1 
JD 110V 300W M 110 300 14 81 56 5400 2950 2000 CC-8 1 
JD 110V 500W M 110 500 14 95 66 9500 2950 2000 CC-8 1 
※ フ ロス トバ ブル 
G9.5 Base 寸法 (mm) 
品名 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W) | A(Max.) B(Max.) с 全 光束 (Im) | BRÊ (K) 2218 | 定格 寿命 (h) | フィ ラメ ソト タイ プ Fig.No. 
JD 100V 500W C/Z 100 500 15 93 60 13000 3200 200 CC-8 2 
JD 100V 750W B/Z 100 750 19.5 103 60 15800 3050 1500 CC-8 2 
JD 100V 750W C/Z 100 750 19.5 103 60 18000 3150 300 CC-8 2 
JD 100V 1000W B/Z 100 1000 19.5 103 60 21000 3050 1500 CC-8 2 
JD 100V 1000W C/Z 100 1000 19.5 103 60 27000 3200 200 CC-8 2 


ж 印 製品 は ロッ ト 受 注 生産 品 で す 。 


Fig-1 Fig-2 


両 口金 タイ プ 


х жж ж 


R7s,RX7s Base 寸法 (mm) 
品名 ANSI | 定格 電圧 (V) RE7 w| д(Мах) | B(Max) | с | 全 光 束 (im) везна | ESRI) | BASE |74547547] Ғі Мо. 
J 100V 150W 100 150 119.6 114.2 9 2400 2900 2000 R7s C-8 1 
J 100V 300W 100 300 119.6 114.2 9 6000 2950 2000 R7s C-8 1 
J 100V 500W 100 500 119.6 114.2 12 11000 3000 2000 R7s C-8 1 
ж J 220V 300W 220 300 119.6 114.2 9 5000 2900 2000 R7s C-8 1 
JP 100V 300W C 100 300 119.6 114.2 12 7500 3200 100 R7s C-8 1 
JP 100V 500W B 100 500 119.6 114.2 12 11000 3050 500 R7s C-8 1 
JP 100V 500У/ С 100 500 119.6 114.2 12 13000 3200 200 R7s C-8 1 
JP 100V 500W ВЕ ※ 100 500 119.6 114.2 12 10700 3050 500 R7s C-8 1 
JP 100V 500W СЕ ※ 100 500 119.6 114.2 12 12700 3200 200 R7s C-8 1 
JP 100V 750W B 100 750 119.6 114.2 12 15800 3050 1000 R7s C-8 1 
JP 100V 750WC 100 750 119.6 114.2 12 19800 3200 400 R7s C-8 1 
JP 100V 750W BF ※ 100 750 119.6 114.2 12 15500 3050 1000 R7s C-8 1 
JP 100V 750W СЕ Ж 100 750 119.6 114.2 12 19500 3200 400 R7s C-8 1 
JP 100V 1000W B 100 1000 119.6 114.2 12 23000 3050 500 R7s C-8 1 
JP 100V 1000WC 100 1000 119.6 114.2 12 27000 3200 150 R7s C-8 1 
JP 100V 1000W ВЕ ※ 100 1000 119.6 114.2 12 22500 3050 500 R7s C-8 1 
JP 100V 1000W СЕ Ж 100 1000 119.6 114.2 12 26500 3200 300 R7s C-8 1 
JPD 100V 300WC 100 300 80.3 74.9 15 7500 3200 150 R7s CC-8 2 
JPD 100V 500W C 100 500 80.3 74.9 15 12500 3200 150 R7s CC-8 2 
JPD 100V 650WC 100 650 80.3 74.9 15 16200 3200 150 R7s CC-8 2 
JPD 100V 1000WC 100 1000 95 89.6 18 28000 3200 100 R7s CC-8 2 
JPD 100V 1000W B/L 100 1000 109.5 104.1 18 21000 3050 800 R7s CC-8 2 
JPD 100V 1000W СЛ. 100 1000 109.5 104.1 18 25000 3200 200 R7s CC-8 2 
JPD 120V 650WC FAD 120 650 80.3 74.9 15 16500 3200 100 R7s CC-8 2 


ххх х ж 


※ フ ロス トバ ル ブ 
ж 印 製品 は ロッ ト 受 注 生産 品 で す 。 


Fig-1 Fig-2 
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INCANDESCENT 
LAMPS 


E39 Base 


品名 


ЕСТІ 


定格 寿命 (h) 


スク ー プ 100V 500W E39 | 


3200 


30 


BU 


スカ イ 100V 1000W 


3200 


30 


BU 


x ж ж ж 


スク ー プ 100V 1000W 


3200 


50 


BU 


スク ー プ 100V 2000W 


3200 


60 


BU 
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REFLECTOR , 


E26 Base ( 集 光 型 ) 


寸法 


(mm) 


a 


品名 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W) A(Max.) В(Мах.) 已 一 人 光束 (Im) EREK SHE | 定格 寿命 (h) | フィ ラメ ツ ト タ イ 7 点灯 方 向 Fig.No. 
RS80 100V 150W 100 150 80 125 2400 3100 25 C-9 ANY 1 
RS100 100V 150WC 100 150 100 135 2400 3200 25 C-9 ANY 1 
RS110 100V 300WC 100 300 110 150 5400 3200 30 C-9 ANY 1 
RS127 100V 500WC 100 500 127 170 9500 3200 30 C-9 ANY 1 

E26 Base (散光 型 ) 寸法 (mm) 

品名 定格 電圧 (V) | 消費 電力 (W) A(Max.) В(Мах.) ビー ム 光 束 (Im) | EREK SHE | 定格 寿命 (h) | フィ 3 メット タ イガ 点灯 方 向 Fig.No. 
RF80 100V 150W 100 150 80 125 2400 3100 25 C-9 ANY 1 
RF100 100V 150WC 100 150 100 135 2400 3200 25 C-9 ANY 1 
REF110 100V 300WC 100 300 110 150 5200 3200 30 C-9 ANY 1 
RF127 100V 500WC 100 500 127 170 9000 3200 30 C-9 ANY 1 
CRF127 100V 500W 100 500 127 170 3400 5500 10 C-9 ANY 1 


ж 印 製品 は ロッ ト 受 注 生産 品 で す 。 
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SOCKET Е — ç a 


HS-G400/401 HS-305/305B 
適合 口金 : G4/GX4/GZ4 適合 口金 G5.3/GX5.3/G6.35-15 х 19 


HS-G420 HS-301/301B 
適合 口金 G4/GX4/GZ4 適合 口金 : GY5.3 


HS-G40/G40SP C-33U 
適合 口金 : G4 適合 口金 : GU5.3 


HS-710/710W C-40 
適合 口金 : E11 適合 口金 : G16d 


21 


ii 


HS-60T 


適合 口金 G6.35/GZ6.35 


HS950G 
適合 口金 69.5 


Н5-310/310В 


適合 口金 G6.35/GY6.35/GZ6.35 


HMS950GY 
適合 口金 GY9.5 


HS-1B HMS950CX 
適合 口金 : RTS 適合 口金 GX9.5 
БЕН 
ы i 14 “>” 14 
E а Rugi | 
| ! 1) 
ы күн кит 
Таса Ех H his} Ера“ 3 
= | | roa 
HS-1C MS1200G 


適合 口金 : R7S 


ТЕП 


Г 


適合 口金 G12 


@ 光 の 量 (1 秒間 に 放射 され る 光 の 総和 )。 ラ 
ンプ か ら 放 射 さ れる 光 の 量 を 表す 。 
初 特性 の 全 光 束 は 電球 で は 0 時 間 、 蛍 光 灯 
や H 1D ラ ンプ は 100 時 間 点 灯 後 の 光 東 
が 表示 され る 。 


@ 光 の 強 さ (ある 方 向 の 単位 立体 角 内 に 放射 
され る 光 の 量 ) 。 
中 心 光度 ・ 最 大 光度 と いう よう に 用 いる 。 


@ 光 を 受け る 面 の 明る さ 。 照 明 設計 の 基本 と な る も の で 、 
場所 ご と ・ 作 業 内 容 ご と に 、 照 度 基 準 と し て J18S 規 格 
が 制定 され て いる 。 


(カン デラ 毎 
平方 メー トル ) 


@ あ る 方 向 か ら 見 た 、 も の の 輝き の 強 さ 。 照 度 が 単位 面積 あたり に どれ だ け の 光 が 
到達 し て いる の か を 表す の に 対し 、 輝 度 は その 結果 ある 方 向 か ら 見 た と きど れ だ 
け 明 る く 見 える か を 表す 。 


nm 
(ナノ メー トル ) 


る ⑧ 和 電磁 波 の 振幅 の 長 さ 。nhm は 1m の 10 億 分 の 1 の 長 さ を 表す 。 


⑧ 光 源 か ら 放 射 し て いる 光 を 波長 毎 に 分 割 ・ 測 定 し 、 各 波長 の 光 が ど の 程度 の 量 含 まれ 
て いる の か を 表し た の が 分 光 分 布 。 蛍 光 灯 や 水銀 灯 の 場合 は 、 水 銀 の 輝 線 と 呼ば れる 
特定 の 波長 の 光 ( 棒 グラ フ ) と 、 蛍 光 体 か ら 放射 され て いる 連続 し た 光 ( 折 れ 線 グラ フ ) 
の 合計 が ラン プ か ら 放 射 さ れ て いる 光 と な る 。 
メタ ル ハ ライ ドラ ンプ と 高圧 ナトリウム 灯 は 発光 菅 に 封入 され て いる 各種 金属 原子 
の 輝 線 と 連続 発光 の 光 と を 区 別 し な いで すべ て 折れ 線 グ ラフ で 表す 。 


@ 光 の 量 に よっ て 生ずる 光源 また は 物体 表面 の 視 感 覚 の 属性 。 輝 度 に 対す る 心理 
的 概念 。 


配 光 曲 線 


@ 光 源 か ら 出 て いる 光 が 、 ど の 方 向 に どれ だ け の 強 さ で 出 て いる か を 表す 。 


Е-да 
(ビー ム の 開き ) 


@ 集 光 の 程度 を 表す の に 用 いる 定義 で 、 最 大 
光度 の 1/ ら の 光度 (ハロ ゲン 電球 の シー ル 
ドビー ム 形 ・PAH 形 は 1/10 の 光度 ) に な 
る 左右 ら 点 と 光 中 心 を 結 点 角 度 。 


る ビー ム 角 内 の 光束 を 表す 。 


中 心 光度 
最大 光度 


る @ リ フレ クタ (反射 形 ) 電 球 な どの 投 光 照 明 用 
ラン プ で 、 光 軸 方 向 の 光度 を 中 心 光 度 、 配 光 
曲線 上 で 最も 大 き な 光 度 が 最大 光度 。 


定格 消費 電力 WOY h) ラン ブ に 表示 され た り 、 カ タロ グ な ど で 公 表 さ れ て いる ラン プ の 消費 電力 。 
a @ ラ ンプ に 表示 され た り 、 カ タロ グ な ど で 公表 され て いる ラン プ の 消費 電力 


ТТ @ ラ ンプ の 全 光 束 を 、 そ の 消費 電力 (ラン プ 電 力 ) で 割っ た 数 値 。 す な わ ち 1 ワッ 
ニシ ウン ト の 電力 で 、 ど れ だ け の 光束 (ルー メン ) を 発生 させ る こと が で きる か を 示す 。 


@ 規定 の 試験 条件 で 試験 し た と き に 、 ラ ンプ が 点灯 し な く な る まで の 合計 点灯 

光源 の 寿命 h 時 間 (点灯 寿 命 、 電 極 寿命 と いわ れる ) 。 ま た は 、 ラ ンプ の 光束 が 規定 の 最低 値 

(時 間 ) に な る まで (光束 の 減退 が J 18 規 格 に 定め られ て いる 品種 の 場合 ) の 合計 点 
灯 時 間 の うち の 、 い ずれ か 短い 時 間 。 


@ 規 定 の 試験 条件 で 試験 し た と き の 多数 の ラン プ の 寿命 の 平均 値 で だ カタ ログ な ど で 公表 
され て いる 寿命 。 

| 電球 の 定格 寿命 | 

@ 長 時 間 製 造 し て いる 同一 形式 の 電球 の 連続 点灯 試験 に お いて 「 多 数 の 電球 の フィ ラメ ン 

5 ト が 切れ る まで の 点灯 時 間 」 ま た は 「 光 東 維持 率 で 規定 され た 点灯 時 間 」 の うち 短い 時 間 

の 平均 値 。 

(時 間 ) ハロ ゲン 電球 の 定格 寿命 

@ 長 時 間 製 造 し て いる 同一 形式 の 電球 の 連続 点灯 試験 に お いて 、 多 数 の 電球 の フィ ラメ ン 
ト が 切れ る まで の 点灯 時 間 の 平均 値 。 

高 煙 度 放電 灯 の 定格 寿命 

@ 長 時 間 製 造 し て いる 同一 形式 の ラン プ を 5.5 時 間 点 灯 し 0.5 時 間 消灯 する 連続 繰り 返し 
試験 に お いて 、 多 数 の ラン プ が 点灯 し な く な る まで の 点灯 時 間 の 平均 値 。 


人 光源 を 点灯 初期 に お いて 特定 の 条件 で 点灯 し た と き の 全 光束 、 電 流 な どの 特 
性 。 電 球 ・ 八 ロ ゲ ン 電球 で は 0 時 間 、 電 球形 蛍光 灯 ・ 蛍 光 灯 ・ 高 輝度 放電 灯 の 場 
合 は 100 時 間 点灯 後 の 特性 。 


信光 源 が すべ て の 方 向 に 放出 する 光 の 量 。 初 特性 で の 全 光 束 と は 、 電 球 ・ ハ ロ ゲ 
E FB PR ROCK) BHI ° REE ME XI ORAS 100 时 间 点 
灯 後 の 特性 。 


mm = = 光 菅 の 中 心から 口金 の 先端 、 も し く は 基 “の 距離 。 
DP 当り フィ ラメ ント や 発光 菅 の 中 心から 口金 の 先端 、 も し く は 基準 面 ま で の 距離 


る ⑧ 放 電灯 の 安定 動作 状態 に お ける 電極 間 に 流 れる 電流 。 


A 
(HB) 


V eos ee аре Е 
о @ 放 電灯 の 安定 動作 状態 に お ける 電極 問 の 電圧 。 


K = 信光 源 の 光 色 を 数 値 で 表し た も の 。 赤 み が か か っ た 光 ほ ど 色 温度 の 数 値 が 低く 、 
(ケル ビン ) 青み が か っ た 光 ほ ど 高 い 数 値 。 


久光 源 で 照明 し た 色彩 の 再現 度 (見 え 方 ) を 数 値 で 示し た も の 。R a 100 が 基準 光 


平均 演色 評価 数 НЕ 
((Р--Дулв--)) と 同じ で 、 数 値 が 低く な る ほど 基準 光 と の ズレ が 大 きく な る 。 


. @ 平 均 演色 評価 数 を 試験 する 色 (8 色 ) は 中 間 色 を 用 いる が 、 特 殊 演 色 評価 数 は 彩 度 
特殊 演色 評価 数 Ri の 高い 色 票 ( 赤 ・ 黄 ・ 緑 ・ 青 ) と 木の葉 の 緑 ・ 肌 色 (西洋 人 ・ 日 本 人 ) を 用 い 、 そ れ ぞ れ 
(アー ル ア イ ) の 色彩 の 再現 度 ( 見 え 方 ) を 数 値 で 表し た も の 。 


安全 に 関す る ご 注意 


Е 
OF 


ガラ ス 球 内 部 の 圧力 が 高い た め 、 落 と し た り 、 oo es 
無理 な 力 を 加え た り 、 キ ズ を つけ た り し な いで くだ さ 
BRUSA IS XE DREN UF HORE E. 


紙 や 布 な を ど で お お っ た り 、 燃 え や すい も の に 近づけ な いで くだ さい 
火災 の 原因 と な り ま す 。 


適合 し た 器具 (ソケット 、 ト ラン ス な ど ) で 指定 され た ワッ ト 数 の 
電球 を 必ず 使用 し て くだ さい 。 短 寿命 、 破 損 に よる ケガ 、 あ る い は 
器具 の 過熱 の 原因 と な り ま す 。 


注意 


点灯 中 や 消灯 直後 は 、 電 球 が 熱い の で 絶対 に 手 や 肌 な ど を 触れ な 
いで くだ さい 。 ヤ ケド の 原因 と な る こと が あり ます (交換 や 清掃 
は 十分 に 冷え て か ら 行 っ て くだ さい 。) 


直接 素手 で 触れ な いで くだ さい 。 ( 赤 外 反 射 膜 付 電球 を 除く ) 5 
れ た まま 点灯 する と 、 ガ ラス 球 が 劣化 し て 破損 や 短 寿命 の 原因 
と な る こと が あり ます 。 (きれ いな 手袋 な ど を 使用 し て くだ さい 
汚れ た 場合 は 、、 ア ルコ ー ル な ど を 浸し た きれ いな 布 で ふき と っ て 
くだ さい 。) 


雨 や 水滴 の か か る 状態 や 、 湿 気 の 高い と ころ で 使用 し な いで くだ 
さい 。 破損 の 原因 と な る こと が あり ます 。 (防水 構造 の 器具 を 使 
用 し て くだ さい 。) 


塗料 な ど を 塗ら な いで くだ さい 。 電球 が 加熱 し 、 破 損 の 原因 と な 
る こと と が あり ます 。 


引火 する 危険 性 の 雰囲気 (ガソリン 、 可 燃 性 スプ レー、 シ ン ナ ー、 
ラッ カー、 和 粉塵 な ど ) で 使用 し な いで くだ さい 。 火 災 や 爆発 の 原 
因 に な る こと が あり ます 。 (防爆 構造 の 器具 を 使用 し て くだ さい 。) 


被 照 射 面 まで の 指定 距離 以内 で は 使用 し な いで くだ さい 
変色 や 焼損 ・ 火 災 な どの 原因 と な る と と が あり ます 。 


舞台 ・ ス タ ジ オ 用 電球 、 ビ デオ ・ 写 真 撮影 用 電球 は 、 プ ロ テ ク タ 
が つい て いな い 器 具 で は 直接 人 に 向け て 使用 し な いで くだ さい 
ヤケ ド の 原因 と な る こと が あり ます 。 
(プロ テク タ 和 器具 を 使用 し て くだ さい 。) 


ソケット に 確実 に 取り 付け て くだ さい 。 電球 の 落下 や 接触 不良 に 
よる 加熱 、 発 煙 の 原因 と な る こと が あり ます 。 


表示 され た 電圧 を 超え な いよ うに 使用 し て くだ さい 
高い 電圧 で 使用 する と 短 寿命 や 、 ま れ に 破損 の 原因 と な る こと が 
あり ます 。 
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点灯 方 向 に 指定 の ある 電球 は 、 必 ず 指 定 方 向 で 使用 し て くだ さ 
い 。 和 器具 が 加熱 し た り 、 フ ィ ラ メン ト が 変形 し て 短 寿 命 や 破損 
の 原因 と な り ま す 。 


取付 け 、 取 り 外 し や 器具 清掃 の と き は 、 必 ず 電 源 を 切っ て くだ 
さい 。 感電 の 原因 と な り ま す 。 


振動 や 衝撃 を 与え な いで くだ さい 。 短 寿命 や 破損 の 原因 に な る 
と と が あり ます 。 


酸 な どの 腐食 性 雰囲気 の と ころ で は 、 一 般 器 具 に よる 電球 の 使 
用 は し な いで くだ さい 。 
漏電 や 落下 の 原因 と な る こと が あり ます 。 


1. 一 般 器具 に よる 電球 の 使用 は し な いで 
くだ さい 。 器 具 の 過熱 の 原因 と な る と こと が あり ます 。 (防塵 構 
DER EE С СС.) 


一 般 用 ハロ ゲン 電球 は 、 集 魚 灯 用 に 使用 し な いで くだ さい 
破損 や 短 寿命 の 原因 と な る こと が あり ます 。 


点灯 中 の 電球 を 間近 で 長 時 間 見 つめ な いで くだ さい 
目 が 痛く な っ た り 、 視 力 障害 の 原因 に な る こと が あり ます 。 


電気 結線 は 直列 接続 で 使用 し な いで くだ さい 。 短 寿命 や 破損 の 
原因 と な る こと が あり ます 。 


ソケット の 接点 部 が 損傷 し て いな いかが 等 を 点検 し て くだ さい 
不 点灯 や 過熱 の 原因 と な る こと が あり ます 。 

(ソケット の 接点 が 変形 し た り 、 表 面 が 酸化 し て いる 場合 は 、 
交換 し て くだ さい 。) 


取り 外す 時 、 口 金 の 種類 (ネジ 込み 、 さ し 込み ) に 注意 し て く 
さい 。 破損 の 原因 と な る とこ と が あり ます 。 


定格 寿命 を 経過 し た 電球 は 、 交 換 を お すす めし ます 。 
まれ に 破損 の 原因 と な る こと が あり ます 。 


退色 を 極度 に さけ た い 場 合 に は 、 使 用 し な いで くだ さい 


使用 済 の 電球 は 割ら ず に 廃棄 し て くだ さい 。 電球 を 割る と ガラ 
ス 破 片 が 飛散 し 、 ケ ガ の 原因 と な る こと が あり ます 。 
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器具 設計 上 の ご ど 注 


画 両 口金 形 電球 の 接点 (口金 部 ) に 加わ る 圧力 は 、20 ~ 35 М ( 銀 接点 
の 部 分 は 10 ~ 35 М) の 範囲 に し て くだ さい 


画 ヒ ュー ズ の 使用 が 指 電球 は 、 器 具 に 必ず 指定 の ヒュ ー 
ズ を 取り 付け て くだ さ 


+= 


画 白 熱電 球 の 場合 、 口 金 温度 165 て 以下 で 使用 し て くだ さい 。 
画 封 止 部 の 温度 が 350C を 超え な いよ うに 器具 を 設計 し て くだ さい 


аро 
だ さい 


管 壁 温度 が 250 て 900C て に な る よう に 器具 を 設計 し て く 
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本 社 那須 工場 

〒161-0034 東京 都 新宿 区 上 落合 3-8-25 〒324-0231 栃木 県 大 田原 市 北野 上 1505-1 
電話 03-3362-9421 ( 代 ) 電話 0287-54-1895 

地下 鉄 東西 線 落合 駅 2 番 出 口 よ り 徒 歩 1 分 東北 自動 車道 矯 坂 イ ンタ ー よ り 車 で 約 35 分 

JR 総武 線 東中野 駅 中 野方 面 出口 より 徒歩 6 分 東北 新幹線 那須 塩原 駅 より 車 で 約 25 分 


地下 鉄 大 江戸 線 東中野 駅 A2 出 口 より 徒歩 6 分 


カタ ログ に 掲載 され て いる ラン プ の 仕様 は 予告 な く 変更 する こと が あり ます 。 ま た 、 製 造 を 中 止 す る こと も あり ます 。 
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